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Openbaar exploot 


Op 25-05-2016 heeft t.k.-gerechtsdeurwaarder A.B. Groenendijk te ROTTERDAM op verzoek van de 
staat STAAT DER NEDERLANDEN (MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE), zetelende te 'S-GRA- 
VENHAGE, ten deze vertegenwoordigd door de Officier van Justitie te Groningen, te dezer zake woon¬ 
plaats kiezende te RO 


ERDAM aan de Veerhaven 7, ten kantoren van AGIN Timmermans gerechts¬ 
deurwaarders bij exploot aan DE HEER JERMAIN STUARD WIJNALDUM, GEBOREN 2 SEPTEMBER 
1977, zonder bekende woon- of verblijfplaats, betekend, het proces-verbaal van 20-05-2016 houdende 
executoriaal beslag onder een derde. 


Gedaagde(n) kan/kunnen zich voor een afschrift van genoemd exploot wenden tot: 


AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders 

Veerhaven 7 

3016 CJ ROTTERDAM 

Tel. 088-4111222 

Ref: Ril652115 

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders 

Veerhaven 7 

3016 CJ ROTTERDAM 
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